Dr CZESŁAW OSTOJA 


lekarz emeryt 


przeżywszy lat 73. zmarł nagle dnia 7 lutego 1940 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicv na cmentarzu rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w piątek 
dnia 9 b, m. o godzinie II, przed poł. na który-to obrzęd pozostali w smutku Zona. dzieci i wnuki 
zapraszają Krewnvch, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 10 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Szczepana. 
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